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LED azul encendido durante 1s 


41. Se enciende cuando se saca de la funda de carga. 
2. Se apaga cuando se pone en la funda de carga, 


Emparejamiento 


Indicador Indicador 


41. Sacado de la funda. Los LED rojo y azul parpadearan rapidamente. 
2. Seleccione "EDIFIER X2" en la configuracién de su dispositive para conectar. 


Nota: 
Para usos posteriores, los auriculares se conectaran automdticamente al ultimo dispositivo usado. 


Restablecer 985 fy--- 


Indicador Indicador 


4. Sacado de la funda. 
2. Desconectado de cualquier dispositivo Bluetooth, Mantenga pulsado el panel titi de cualquier auricular 
aproximadamente 8s y espere a que el LED azul parpadee rapidamente para restablecer y apagar. (Si 

estén conectados los auriculares izquierdo y derecho, el otro también se restablecera y apagara) 
3. Péngalos en la funda y saquelos otra vez 
4, Seleccione "EDIFIER X2" en la configuracién de su dispositive para conectar 


Conexién izq 


da y derecha (Conectar a otros auriculares X2) 


Byx5 
|e 


Indicador 


Indicador Indicador 


1. Earbuds must disconnect to any devices. Respectively tap 5 times the touch panel on both earbuds to 
cancel Left & Right connection. Blue LED wil be steady lt. Upon connection is canceled place the 
earbuds back in the case. 

2, Taken out of the case and disconnected to any devices. Respectively tap 2 times the touch panel on both 
earbuds to stat Left & Right connecting. Blue LED will link rapidly 

3. Upon connection is successful select "EDIFIER X2" in your device setting to connect. 


Auriculares 

1, Cuando escuche el tono de advertencia de bateria baja, ponga los 
auriculares en la funda para cargarios. 

2, EILED rojo se encender fio durante la carga y se apagard cuando estén 
cargados. 

Funda de carga 

1, Conecte la funda a la fuente de alimentacién con el cable de carga de 
tipo C incluido para cargarla 

2. EILED rojo se encendera fio durante la carga y se apagaré cuando 
estén cargados. 


LED rojo Entrada: 5V 
BV 


200mA(Auriculares) 
1A(Funda de carga) 


Controles 
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Zone Tactile Gauche 
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Panel Tactil Derecho 
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Nota: 

1. No cargue el producto cuando haya sudor u otros liquidos dentro del puerto de carga, podria dafiar el 
producto, 

2. Las imagenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final. 


Para més informacion, visite nuestro sitio web: 


@Edifierglobal @Edifier Global @Edifier_Global 


Modelo: EDF200072 
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Hong Kong 
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NOTIFICACION: 

Debido a la necesidad de mejorar técnicas y actualizaciones del sistema, 

la informaci6n aqui contenida puede estar sujeta a cambios ocasionales 

sin previo aviso. 

Los productos EDIFIER se personalizan para distintas aplicaciones. Las 
imagenes e ilustraciones mostradas en este manual pueden ser ligeramente 
distintas del producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece 

el producto real. 
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